Mca JAN PLANETA 


dyrektor Małop. Kolei Lokalnych, emer. naczelnik wydziału D. O. K. P. we Lwowie 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 30 sierpnia 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowiekim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we środę dnia 1 września b.r. o godzinie 330 po południu, na ktöry-to 
smutny obrzed zapraszaja stroskani: 


Zona, córka, syn i rodzina. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 2 wrzesnia,b.r. o godzinie 8 rano w kościele sw. Szczepana. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO 
Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telelon 555-67 


